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•このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがと0ございます。 

籲この取扱説明古には、使用卜の注意事項を記載しております。 正しくお使いいただくために、 

ご使用前に必ずお読みください。 

お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。 

•保証書嫌必ずお買 uitlgu 販売店名などの記入を確かめてから^■取りのうえ、大切に保管してください。 























室内温度をコント□—ルし、さわやかな暮らしをサポートします。 


























ご使用になる前に 



■故障かな？ . 40 

■保証と アフターサービス . 44 

■お客様ご相談窓口 . 45 

■長期使用製品安全表示制度に基づく 

本体表示について . 46 

■仕様 . 47 

■じょうずな使いかた . 裏表紙 
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P ずお守 
k ください j 


L /tv ，、、ぐ + JSc, 

女全上のし注思 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 


A 


「死亡や重傷を負うおそれがある 
内容」を示しています。 


△注意 


「けがや財産に損害を受けるおそ 
れがある内容」を示しています。 


■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。 


00「してはいけないこと」を表しています。 〇「しなければならないこと」を表しています。 



__疆、 

大けがを防ぐために 


△注意 
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Q 室内ユニットは 

•動植物に直接風をあてない。 

禁止 （動植物に悪影響を及ぼす原因） 


>精密機器や食品、美術品の保存、 
動植物の飼育や栽培などに 
使わない。 ^ 

(品質低下などの原因） 


© 電源は 

•ぬれた手で電源の「入 Jr 切」や操作はしない。 

禁止 （感電の原因） 


隱雜 
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象. 麟 

編，_ 


_ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。 

(感電や発火の原因） 


❶ 


必ず実施 


•途中で接続したり、延長コードの 
使用、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、火災の原因） 

參破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や火災の原因） 


•燃焼器具と一緒に 
運転するときは、 
こまめに換気する。 

(酸素不足による頭痛など 
の原因） 


>燃焼器具は、風が直接あたらない 
場所で使用する。 

(不完全燃焼の原因） 


❶ 


必ず実施 


異常 • 故障時には直ちに使用を中止する 

異常 • 故障例 

-電源コードが異常に熱い。 

• こげ臭いニオイがする。 

• ブレ _ 力一がひんぱんに落ちる。 

-室内ユニットから水がもれる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 
発煙、火災などの原因） 

すぐに運転を停止し、ブレーカーを切って 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓口にご相談くださし)。 [ M 5 ページ) 


•乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 
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